S. P. 


JAN KRZYSZTOF BURCHARDT 


Radca Stanu, Dyrektor komory celnej w Słupcy, 


po krótkiej lecz ciężkiej chorobie zmarł w dniu "on" 1894 roku, przeżywszy lat 60. 
Wyprowadzenie zwłok z Granicy na cmentarz ewangelicki w Dabrowie odbędzie się w dniu 


30 kwietnia 


12 man 0 godzinie 5 popołudniu 


Na smutny ten obrzęd pozostała w cieżkim smutku żona z dziećmi zaprasza Krewnych, 


Przyjaciół 1 Znajomych. 


